Julian Pszorn 


obywatel, b. radca miasta Krakowa 


przeżywszy lat 62, po długiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zakończył żywot doczesny dnia 10 Lipca 1887 r. 


W żalu pozostała żona, dzieci 1 wnuki zapraszają Krewnych, Znajomych 1 pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 
we Wtorek dnia 12 b. m. o godzinie 9 rano z domu przy ulicy Długiej pod Nr. 52 do kościoła parafialnego św. Floryana, 
a po odprawionem NABOŻEŃSTWIE na miejsce wiecznego spoczynku. 


